
OMEGA RADIO • Modd. PN 45, PN 46, 42 bis e ASTRA - II mod. 42 bis e a 3 gamine, il mod. PN 46 e a 4 gamme, il mod. Aatra l 
8 gamme, di cui 5 spaziate. Lo schema si riferisce al mod. I*N 45. Media frequenza: 467 kc/a. Produzione 1945-46. 







